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Да, существует и такой тип женщин, которые просто не могут без того, чтобы не спасать представителей сильного пола из каких-либо жизненных передряг, их даже не останавливает пристрастие некоторых мужчин к тем или иным пагубным привычкам.
Все свои силы такая дама готова направить на оказание помощи неудачникам.
И среди избранников таких дам можно встретить закоренелого пьяницу, который обязательно, по женскому мнению, откажется от спиртного; лентяя, который найдет достойную работу, ведь до сего момента у него попросту не было стимула для этого; а неудачник-инженер, при непосредственном женском участии, станет, как минимум, преуспевающим бизнесменом и т. д.
Дама-спасительница искренне уверена в том, что в ее силах кардинально изменить ситуацию в лучшую сторону.
Но вот сбудутся ли ее чаяния и надежды? Как правило, рассчитывать на это не приходится.
Очень сложно «переделать» взрослого человека, и все же женщина пытается и дальше тянуть сию непосильную ношу мужских неудач, неоправданных амбиций и комплексов.
Так чем же можно оправдать столь настойчивое стремление изменить любимого?
Может быть дело в том, что та или иная особа слабого пола попросту неуверенна в себе до такой степени, что предпочитает лучшим вариантом взвалить на свои плечи ответственность за чужой неуспех и жизненные неудачи?
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